DEMON 

インイヤーヘッドホン 


まを上のごミ主意 


安全に関ずる重要な内容ですので、ご使巧の前[こよくお読みのうえ、 
正しくお使いください。 


落としたり、破損したりした場合は 


0 まず接続している機器か6本機のプラグを抜いて販売店に 
ご連絡ください。そのまま使用ずると故障の原因じなりま 


AH-C260 

取扱説明書 

• お買い上げいただき、ありがとうございまず。 

•ご使用の前じこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正し < ご 
使用 < ださい。 

•お読みになった後は、いつでも見られるところに『保証書』 • 
『製品のご相談と修理.サービス窓□のご案内』と共に大切に 
保管してください。 


A1 

f 告 

、 

この表示を無視して、誤った取り撒いをす 
ると、人が死 t または重傷を負う可能性が 
想をされる内容を示しています。 

、 



□ 安を上お巧日いただをたいこと 


運転中はイ吏用しない 


Q 自転車やバイク，自動車などの運転中はへッドホンを跑 
巧に巧用しないで< ださい。巧通事故の原因となります。 
歩ち中に巧用する場合は，周囲の音が聞こえに< くなり， 
を通事故の原因となりますのでごミ主意<ださい。 


後日のために記入しておいてくださし、。 


購入巧ち： 電話 （ 


ご購入年月日: 


年 


月 


曰 


付属品について 


ご使用の前にご確認ください。 


①取扱説明書(本書） . 1枚 

③保証書 . 1枚 

③製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内 . 1枚 


④イヤーピース （ L サイズ / S サイズ/ XS サイズ） ........ を2個 


( M サイズは、お買い上げ時に本体に装着していまず) 


⑥ コードホルダー . 1個 

⑥ク U ' ソプ . 1個 


④ 

€) 〇 
感巧 
® 0 




長時間大音量で聞かない 

® 耳を刺激するような大音量で長時間続けて闇くと、聴力 
じ悪し''影響を与えることがあります。ちを刺激しないよう、 
適度な音量でお楽しみください。 


接続機器の電源を入れる前に 

A 音量を最ルにしてください。 

突然大きな音が化て聴力障害などの原因となることがあり 


ィヤーピースをお子様の手の届くところに保管しない 

A イ古ーピースを幼いお子様が誤って飲み込まないよう、お 
す様の手の届かないところに保管してください。 


A を意 


この表示を無視して、誤った取り撒いをす 
ると、人が傷害を負う可能性が想をされる 
内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示していまず。 


□ 安を上お巧日いただをたいこと 


水が入つたり、濡6したりしないようじ 

雨天‘峰雪中 • :海岸 .水辺での使用は特にご注意 < ださい。 
故障の原因になりまず。 



ねじを外したり、分解や改造をしたりしない 

この機器を改造しないでください。故障の原因じなりま 
す。 

内部の点横-調整-修理は販売店にご依頼ください。 



温度の高い場所には置かない 

A 直前日光の当たるところ、が天下の車中など特にごミ主意 
ください。 

_高温により、部晶)が変形したり故障したりすることがあり 


巧0扱い上のごミち意 


• コードのおき差しは、'必ずプラグを持っておこなってください。 

• コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因じなります。 

次のことを守って正しくお使いください。 

•無理にコードを引っ張らない。 

•付属のクリップにコードを取りかけたり取りはずしたりするとき 
に、無理にコードを引っ張らない。 

•コードをキ斤リ巧げない。 

• ポータプル機器をぶらさげない。 

• ポータプル機器に巻き付けない。 

• ポータブル機器をぶらさげると、接続コードが外れてポータブル機器 
か雍下ずる塌台があります。このような場合、当社ではポータプル機 
器の保証は致しかねまず。あ6かじめご了承ください。 

• 金属の部分が直接肌に触れまずので、金属アレルギーの方はご使用を 
お控えください。へッドホンを使巧中に抓に合わないと感じたときは、 
使用を中止して医師またはお買い上げの販売店じご相談ください。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および觀虫剤などが本機じか着 
すると、変質したり変色したりすることがありますので使巧しないで 
ください。 

• 音量を上げ過ぎると音が漏れやずい構造になっています。周囲の人の 
迷惑にな6ないように気をつけましょう。特に電車の中などの公共の 
場所で使巧する場合にはごを意ください。 

• 本機に力を加えたり、重さを力□えたりした状態で長時間放置すると変 
おしてしまう恐れがありまず。保管ずるときは変形しないようじごミ主 
意ください。 



































巧いかた 


保証と修理について 


補修が品の保有巧巧 

巧修用性能部品の保有期間は，製造巧ち切り後8年です。 


イヤ—ピ-スについて 


偏正書 


L / M / S / XS の4サイズの中から最適なものを選んでお使いく 
ださい。 

混 M 

•イヤーピースは、本体の取り付け部にお実に取りがけてくだ 
さし、 

• イヤーピースは長期のご使用や保存によつて、劣化ずる恐れ 
がありまず。イヤーピースの交換は、お買い上げの販売店ま 
たはお近くの修理相談窓□じご相談ください。詳しくは、が 
属の『製品のごち談と修理.サービス窓□のごま内』をご覧く 
ださい。 


軌、かた 

" L " を左耳に、 " R " をち耳に装 
着してください。 

夕 " L " には識別用の突起がありまず。 

スライダーとクリツプの巧いかた 



•スライダーの位置を調をずると、左ちのコードの余分なたる 
みをかえられまず。 

•付属のクリ、ソプをお使いになると、コードをホ服のポケット 
などに固をできまず。 



コードホルダー© 1® いかた 


□ へッドホンを収納する 

コードホルダー中央のくぼみ じへ、ソ ドホンを収納できまず。 

脚 M 

• コー ド ホルダーじコー ドを巻く場合は軽め じ 巻いてください。 
強く巻くとコードが断線することがあります。 

.コー ドホルダーに コー ドを巻く場合は機器からプラグを抜い 
てからおこなって<ださい。 


この製品には保証書が添付されておりまず。保証書は，'必ず「販売店を' 
購入日」などの記入を巧かめて販売店から受け取つていただき，内容を 
よ<お読みのうえ> 大切に保管してください。 


保訊期間はご購入曰か 61 年間です。 


□ 巧証巧間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

混 M 

• 修理の際に保証書を添付いただけない場合は，有料修理じなります。 

• イヤーピースやイヤーパッドはミ肖耗品のため，保証の巧象ではあ y ま 
せん。 

•誤使巧、乱巧、事故、不ま意、間違った取り扱いなどじよる断線や 
製品の不具合は保証の対象ではありません。 

•通常のご使用や環境劣化による製品の損耗は保証の対象ではありま 
せん。 

口保証巧囲経過をの修埋 

修理によって機能が維持できる場含は、お客様のご要望じより、有 
料修理致しまず。 

有料修理の料金じついては『製品のご相談と修理-サービス窓□の 
ご案内』じ記載の、おおくの修理相談窓□へお問い合わせください。 

修理を做巧をれるとを 


□ 修埋を依巧をれる前に 

• 正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますの 
で、取扱説明書をお読みいただき、お調べください。 

□ 修埋を依巧されるとを 

•添付の『製晶のご相談と修理-サービス窓□のご案内』に記載の、お 
おくの修理相談窓□へご相談ください。 

•修理を依頼されるときのためじ、個包材は保存しておくことをおす 
すめしまず。 

巧巧の際に連結していただをたい内容 

•おを前、ご住所、お電話番号 

• 製品名 . 取扱説明書の表紙に表示しています。 

• 製造番号…••…保証書に表示していまず。 

• できるだけ詳しし诚障または異常の内容 


お客樣の個入情揉 ( Df 呆護について 

• お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間巧のサービス 
活動およびその後のま全点核活動のためじ記載内容を利用させてい 
ただく場含がございまずので、あ6かじめご了承ください。 

• この商品)に添付されている保証書によって、保証書を発巧している 
者(保証責任者）およびそれ切外の事業者に対するお客様の法律上の 
権利を制限するちのではあ U ません。 


主な仕様 


□ お式：ダイナをソク型 
□ ドライバー：ク 9 mm 
□ インピーダンス: 16 Q 
□感度：103服 /mW 
□ 最大入力：1 0 OmW 
□ 再生周波数： 20〜23.000 Hz 
□質量： 2.2 呂白ードを含まず） 

□ コード長：1 .3 m Y 型 OFC 線 
□ プラグ：ク 3.5 mm 金メッキステレオミニプラグ 

仕様およびみ観は改良のため，予告な<変ちすることがあります。 ） 


株式含な がツ コツシコ—で—でーヴディンご 

本社 干 21 0-8569 神奈川県り I 崎市り I 崎区日進巧 2-1 

D&M ビル 3 F 

お客様相談センター tel :044-670-5555 

【電話香号はお間違えのないようじおかけください。】 

受付時聞9: 30〜 12:00. 12: 45〜17: 3日 
(当社休日および祝日を除く、月〜金曜日） 

故障.修理.サービス部品じついてのお商い合わせ先（サービスセンター）じつい 
ては、次の URL でもご確認できます。 

http://denon.jp/mfo/info02.html 


Printed in China 541110451006 D 






























